nz. STEFAN POSAGKI 


członek założyciel i dyrektor Spół. Inżynierskiej, inż. hydrotechnik, członek szeregu 

Towarzystw technicznych w Polsce, dług. działacz lud., b. poseł na Sejm Rzeczyposp. 

ze Stronnictwa T. S. L. Piast, członek założyciel i członek Zarządu głównego Związku 
Zawodowego prac. techn. w Polsce 


przeżywszy lat 62, po krótkiej a ciężkiej chorobie, zasnął w Panu 
dnia 27 grudnia 1945 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w sobotę 
dnia 29 b. m. o godz. 1*/, po poł., na który-to smutny obrzęd zaprasza pogrążona w najgłębszym smutku: 


4 
zona. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w środę dnia 2 stycznia 1946 r. o godzinie 9 rano w kościele OO. Kapucynów. 


Zakład pogrzebowy „GONCORDIA” 


JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
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